S. PP. 


EUGENIUSZ 


DREGER 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC I BRAT 


BYLY WIEZIEN OSWIECIMIA I LITOMIERZYC, WIELOLETNI PRACOWNIK POLSKIEJ 
CHEMII, ODZNACZONY ZŁOTYM 1 SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI 


po długiej a ciężkiej chorobie, zmarł przedwcześnie dnia 12 listopada 1970 r. 


Pogrzeb odbędzie się w Sosnowcu na cmentarzu paraf. o czym zawiadamiają pogrążeni w głę- 
bokim smutku: 


ŻONA, SYNOWIE I BRAT. 
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